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в  в  Е  Д  Е  Н  I  Е. 


Вопросъ  о  вліяніи  электричества  на  лсивотный  ор- 
гаиизмъ  и,  особенно,  на  нервно-мышечный  аппаратъ,  еще 
съ  открытія  гальванизма, — всегда  составлялъ  громадный 
интересъ  для  физіологовъ  и  нерво-патологовъ. 

Оь  усовершенствованіемъ  приборовъ  и  разработка 
его  подвигалась  все  болѣе  и  болѣе  впередъ;  но  до  1 848  г., 
въ  этомъ  вопросѣ,  на  каждомъ  шагу,  была  масса  проти- 
ворѣчій,  въ  зависимости  отъ  неточности  наблюденій  и 
недостатка  физическихъ  приборовъ,  пока  Пфлюгеръ  не 
сдѣлалъ  критическое  сопоставленіе  работъ,  собранныхъ 
до  1848  г.  діо-Буа-Реймономъ,  и  на  основаніи  своихъ 
опытовъ  о  дѣйствіи  постоянныхъ  токовъ  на  нервъ  не 
вывелъ  закона  „электротоническихъ"  *)  измѣненій  раз- 
дражительности, гласящій,  что  раздралсительность  нерва 
повышена  въ  катэлектризуемомъ  пространствѣ,  т.  е. 
по  обѣимъ  сторонамъ  отрицательнаго  полюса  и  понижена 
въ  анэлектризуемомъ  пространствѣ,  т.  е.  по  обѣимъ  сто- 
ронамъ положительнаго  полюса  и  что  означенное  измѣ- 
неніе  раздражительности  выралгено  иаиболѣе  рѣзко  въ 
мѣстѣ  приложенія  электродовъ  (РГІй^ѳг:  Ііпѣегзиоіі. 
иЬег  (ііе  РЬувіоІ.  Еіѳоѣгоѣопиз,  1859). 

Изъ  работъ,  представляюпщхъ  наибольшій  интересъ 
до  открытія  закона  раздражительности  Пфлюгеромъ,  не- 


*)  Названіе  „электротонъ"  введено  въ  физіологіго  дго-Буа-Реймономъ 
первоначально  для  обозначенія  гальваничѳскихъ  ивмѣненій. 
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обходимо  упомянуть  объ  изслѣдованіяхъ  Риттера  (Еіі- 
іег:  Веіѣга^ѳ  ииг  паЬѳгѳп  Кѳппі;пІ88  сіез  Сгаіѵапів- 
тиз  II,  2,  Іена  1802  г.),  набліодавшаго  впервые  иадъ 
измѣненіемъ  нервной  раздражительности,  для  чего  Еіі- 
іег  прикладывалъ  къ  обѣимъ  руішіъ  сильный  токъ,  ко- 
торый, проходя  черезъ  все  тѣло,  вызывалъ  въ  восход я- 
щемъ  направленіи  ощущеніе  повыгіштогі,  а  въ  нисходл- 
щемъ — ощущеніе  пониоісентй  раздражительности*  Позд- 
нѣе  же  онъ  нашелъ  (Шіѣег,  Ѳ-ѳЫѳпэ  іигпаі  Г.  сі.  СЬе- 
тіѳ,  РЬузік,  УІ,  1808  г.),  что  состояніе  понижен- 
ной раздражительности  распространяется  съ  проходи- 
маго  въ  восходящем^  направленіи  тока  нерва  на  мыш- 
цу, тогда  какъ  состояніе  повыгиенной  разражительности 
передается  отъ  нисходящаго  тока. 

Въ  1880  г.  Нобели  (NоЬѳ1і:  Апп.  й.  сЬет.  еѣ. 
РЬуз.  ХЫУ.  1830  г.),  а  затѣмъ  Маііеисіі  —  Ебваі 
зиг  1ѳ  рЬёпотѳпез  ѳ1ѳсі^і^ие8  йез  апітаих.  1840  г. 
и  Тгаіѣё  (іе8  рЬёпотёпев  е1ѳоѣ^о-р11у8Іо1о^і^ие8  (іез 
апітапх.  1844  г.),  нашли,  что  лягушечьи  препараты^ 
случайно  находящіеся  въ  тетанусѣ,  успокоивались  подъ 
вліяніемъ  токовъ  восходящаго  направленія. 

Діо-Буа-Реймонъ  также  замѣтилъ  прекращеніе  тета- 
нуса, пропуская  слабый  токъ  въ  восходящемъ  иапра- 
вленіи, 

Первое,  болѣе  доказательное,  наблюденіе  въ  этой 
области  сдѣлалъ  Валентинъ  (ЬеКгЬпсЬ  сіег  Р1іу8Іо1одіе 
(1.  Меп8с1іѳп,  2  изд.  II,  2.  1848  г.);  онъ  наше.ііъ,  во  пер- 
выхъ,  что  часть  нерва,  по  которой  проходитъ  постоян- 
ный токъ,  или  совсѣмъ  не  пропускаетъ,  или  дурно  про- 
пускаетъ  раздраікеніе  и,  вовторыхъ,  что  восходя щій  токъ 
уменьшаетъ  эфектъ  раздраженія,  прилояіеннаго  между 
мышцей  и  токомъ. 


Еще  шире  и  съ  неполяризующими  электродами  разо- 
бралъ  этотъ  вопросъ  Эккардъ  (ЕскЬагй:  2еіІ8с1іг.  Г. 
гаі.  Меа.  III.  1853  г.,  УШ.  1857  г.  и  Веіѣга^е  гпг 
Апаѣ.  п.  Рііузіоі,  т.  I,  1855  г.)  и  нашелъ,  что  раздра- 
жительность со  стороны  катода  повышена,  а  со  сто- 
роны анода — понижена. 

Казалось  бы,  что  съ  устаиовленіемъ,  путемъ  много- 
численныхъ  опытовъ,  Пфлюгеромъ,  его  извѣстиаго  „за- 
кона электротоническнхъ  измѣненій  раздражительности 
нерва" — вопросъ  этотъ  исчерпанъ,  однако  позднѣйшія 
наблюденія  даіотъ  разнорѣчивыя  отклоненія  отъ  этого 
закона.  Такъ  СггйепЬадѳп  (2еіІ8СІігіГ.  Г,  Еаі.  Месі. 
XXXVI.  1869  г.)  говорить,  что  дѣйствуя  на  нервъ  силь- 
нымъ  токомъ  въ  нисходлщемъ  направленіи  можно  при- 
вести нервъ  въ  то  же  состояніе,  какое  мы  имѣемъ 
при  наложеніи  на  него  лигатуры,  что  получается  и  отъ 
дѣйствія  тока  въ  восход лщемъ  направленіи,  но  въ  зна- 
чительно меньшей  степени. 

Далѣе,  Негтапп  (Рйй^егз  АгоЬ.  X.  1875  г.) 
нашелъ,  что  раздраженіе,  дѣйствуіощее  на  нервъ,  мо- 
;кетъ,  при  извѣстной  силѣ  тока,  прерываться  въ  об- 
ласти катода. 

Наконецъ,  наиболѣе  дѣнное  уі«ізаніе  мы  имѣемъ  въ 
диссертаціи  Бронислава  Вериго  (Къ  вопросу  одѣйствіи 
на  нервъ  гальваническаго  тока  прерывистаго  и  непре- 
рывнаго.  1888  г.  С.-Петербургъ).  На  осиованіи  добы- 
тыхъ  фактовъ  онъ  говорить,  что  необходимо  за  кат- 
электротономъ  признать  способность  вызывать  двоя  - 
каго  рода  явленія:  съ  одной  стороны — повытеніе  раз- 
дражительности, наб.іподаемое  вслѣдъ  за  началомъ  поля- 
ризаціи,  а  съ  другой— мо«гте«ге,  развивающееся  лишь 
съ  теченіемъ  дѣйствія  на  нервъ  поляризующаго  тока. 

По  отношенію  же  къ  поляризаціи  анодомъ,на  стр. 
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110  того  ;ке  сочинеиія,  онъ  говорить,  что  продолжи- 
тельная полярызація  аиодомъ  даетъ  тождественные  ре- 
зультаты съ  поляризаціей  катодомъ,  отличаясь  только 
количественно,  а  именно:  влглніе  поляризаціи  катодомъ 
несравненно  сішніъе  соотвѣтствующаіо  влілніл  поляри- 
заціи  анодомъ. 

Изъ  этого  краткаго  очерка  видно,  что  твердо  уста- 
новившагося  взгляда  на  ученіе  объ  электротонѣ  еще  нѣтъ. 
Законъ  ліе  Пфлюгера,  относящійся  къ  явленіямъ  перваго 
момента  поляризаціи,  многими  былъ  отнесенъ  и  на  про- 
доллштельное  дѣйствіе  ея,  вслѣдствіе  чего  нерѣдко  воз- 
никало затрудненіе  дать  надленхащее  объясненіе  полу- 
чаемыхъ  явленій.  Такъ  Германъ  (Руковод.  къ  физіоло- 
гіи,  т.  II,  1.  1889  г.)  говоритъ:  „коль  скоро  у  меня  или 
у  моихъ  учениковъ  являлись  уклоненія  отъ  закона 
Пфлюгера,  я  находилъ  ошибки  въ  наблюденіи".  Черезъ 
нѣсколько  лее  строкъ  онъ  продолл;аетъ:  „не  смотря  на 
необходимую  осторолсность  въ  заключеніяхъ,  было  бы  все- 
таки  черезчурд  поспѣшно  считать  всѣ  замѣченныя  откло- 
ненія  просто-на-просто  ошибками". 

Законы  электротона  получены,  главиымъ  образомъ, 
путемъ  опытовъ  съ  раздрал^еніемъ  двигательныхъ  ыер- 
вовъ  лягушки.  Опыты  лее  надъ  чувствующими  нервами 
были  произведены  ХпгЬѳІІе  (Руков.  къ  физіологіи  Гер- 
мана т,  II,  I.  89  г.)  пришедшаго  на  основаніи  этихъ 
опытовъ  къ  тому  выводу,  что  какъ  ан-  такъ  и  катэлек- 
тротоиъ  понилсаютъ  раздражительность  чувствующнхъ 
нервовъ. 

Наконецъ  наблюдеиія  электротерапевтовъ  говорятъ 
намъ  то  за  понижеиіе  раздралсительности  подъ  влія- 
ніемъ  поляризадіи  анодомъ,  то  —  катодомъ.  Епіеп- 
Ьигд  (ВепѣвоЬ.  АгоЬ.  Г.  Кііп.   Месі.  Ш-   1867  г.) 
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подтверлсдаетъ  наблюденія  ЕокЬагЛ'а  о  пониженіи  раз- 
дражительности въ  области  анода  и  повышеніи  ея  въ 
области  катода.  Эрбъ  же  (ЕгЪ,  ПѳЬѳг  ѳ1ѳоѣгоѣопІ8сЬ.ѳ 
Ег80Ііеіпип§ѳп  ат  ІеЬ.  МепвоЬ.  —  АгсЬіѵ  Г.  кііп. 
Мей.  67,  т.  8)  нашелъ  какъ  разъ  обратное  явленіе. 
Правда,  Гельмгольцъ  высказалъ  предположеніе  относи- 
тельно возмолшости  ошибки  въ  наблюденіяхъ  Эрба,  въ  виду 
того,  что  токъ  почти  не  передается  нерву,  окруженному  мас- 
сою тканей,  хорошо  проводящихъ  электричество.  Слѣ- 
довательно,  по  объяснение  Гельмгольца,  на  небольшомъ 
разстояніи  отъ  пололштельнаго  полюса,  густота  тока  на- 
столько ничтояша,  что  безъ  ошибки  можно  принять,  что 
въ  этомъ  мѣстѣ  токъ  ул;е  выходитъ  изъ  нерва,  или,  дру- 
гими словами,  что  въ  этомъ  мѣстѣ  находится  уже  отри- 
цательный полюсъ  и  когда  ЕгЬ  производилъ  раздраже- 
ніе  индуктивнымъ  токомъ  на  мѣстѣ  наибольшей  густоты 
поляризующаго  тока,  онъ  пришелъ  къ  одинаковому  вы- 
воду съ  Еи1епЪпг§'омъ  (Россбахъ,  Рук.  къ  физич.  мет. 
лѣч.  1881  г.). 

Въ  виду  столь  разнорѣчивыхъ  мнѣній  Профессоръ 
И.  Р.  Тархановъ  предлолшдъ  мнѣ  прослѣдить  съ  непо- 
ляризующтіи  электродами  физіологическое  дѣйствіе  пред- 
варительной катэлектризаціи  на  отправленіе  нервовъ 
смѣшанныхъ,  симпатическаго  и  блулсдающаго. 


I. 


ДѣйстЕіе  предварительной  катэлектризаціи  на 
И.  ІзсЬіаііісиз  лягушки. 

N.  І8СІііа(ііси8  лягушки  представляѳтъ  собою  сыѣпіапный 
норвъ:  чувствующій  и  двигательный.  Слѣдовательно,  всякаго  рода 
вліянія  на  этотъ  нѳрвъ  можѳтъ  выразиться  нзыѣнѳніѳыъ  чув- 
ствительности или  движенія,  или  же  того  и  другого  вмѣстѣ  со 
стороны  иипервируѳыой  пмъ  ланки. 

Въ  цѣлоыъ  рядѣ  опытовъ,  продѣланныхъ  съ  разлпчнымъ 
количествомъ  элемѳнтовъ  Даніэля,  явленія  отъкатэлѳктризацін  по- 
лучались настолько  постоянныя,  что  зарапѣе  можно  было  опредѣ- 
лить  нослѣдующій  эфоктъ  при  дѣйствіи  извѣстпаго  количества 
:і.іемѳнтовъ  и  втеченіо  извѣстнаго  времени.  Поэтому,  нѣтъ  необ- 
ходимости нриводить  здѣсь  всѣ  опыты,  одинаковые  но  своимъ 
условіямъ  ностановки,  а  можно  ограничиться  онисаніемъявленій, 
получепныхъ  для  цѣлаго  ряда  нодобныхъ  опытовъ. 

Постановка  опытовъ:  1.  ОтсепаровывалисьК.п.  ІзсЫа- 
йісі  лягушки  на  обѣихъ  лапкахъ  ея,  начиная  отъ  нижней  ча- 
сти туловища — до  сочлѳненія  голени  съ  бедромъ;  причѳмъ  во 
всѣхъ  случаяхъ,  когда  положеніе  сосуда  одной  изъ  лапокъ  тре- 
бовало, во  избѣжаніе  значитѳльнаго  кровотѳченія,  наложѳнія  на 
него  лигатуры,  —  лигатура  накладывалась  и  на  сосудъ  другой 
лапки. 

2,  Нервы  обѣихъ  лапокъ  клались  на  нѳполяризующіеся 
электроды,  приблизительно  частью,  соотвѣтствующею  средней  Уз 
бодра,  дѣйствію  же  поляризаціи  подвергался  одинъ  изъ  нихъ. 
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3.  Элѳктродъ  положитольнаго  полюса  приставлялся  къ  мѣсту 
сочлѳнепія  одной  изъ  пѳрѳднихъ  лапокъ  сь  туловищѳмъ. 

4.  Предварительное  испытаніѳ  на  отношеніѳ  лягушки  къ  на- 
носіімымъ  ей  раздрааіеніямъ  ( у  ко  лъ  булавкой,  щшіаніе,  царапанье 
кожи  кончпкоыъ  булавки  и  т.  п.)  производилось  надъ  задними 
лапками  до  положенія  нервовъ  на  электроды    и  затѣыъ — послѣ. 

и  5 .  Приводимые  здѣсь  опыты  безъ  перѳрѣзки  подъ  продол- 
говатымъ  мозгомъ  для  наблюдѳнія  надъ  двпженіемъ. 

1.  Катэлектризаціл  однимъ  элемептомъ  Данідля. 

Послѣ  пятиминутной  катэлѳктризадіи  получалось:  слабая 
потеря  чувствительности,  выражавшаяся  въ  замѳдлѳніи  рефлекса 
на  периферическое  раздраженіе  сравнительно  съ  рефлексомъ,  до 
катэлектризаціи  и  рефлексомъ  лапки,  не  подвергавшейся  дѣй- 
ствію  тока.  — Движенія  никогда  не  утрачивались. — Возврапі,еніе 
къ  первоначальной  чувствительности  елѣдовало  чѳрѳзъ  2 — 4  ми- 
нуты. 

Послѣ  10-ти  минутной  катэлѳктризаціп  получалось:  полная 
потеря  рефлекса  на  раздраженіе;  ложно  .было  прокалывать  мяг- 
кія  части  лапки  булавкой,  не  вызывая  со  стороны  лягушки  ни 
малѣйшаго  движенія  лапки,  начиная  отъ  мѣста  приложенія  элек- 
трода отрицатѳльнаго  полюса  внизъ  до  плавательной  перепонки, 
тогда  какъ  выше  приложенія  электрода  при  малѣйшѳмъ  раздра- 
жѳніи  получалось  немедленное  подѳргивапіѳ  лапки.  —  (Эти  же 
опыты,  продѣланные  съ  перерѣзкою  подъ  продолговатымъ  моз- 
гомъ, дали  одинаковые  результаты  и  только  въ  двухъ  изъ  10 
было  ясное  замѳдленіе  рефлекса  на  раздражѳніѳ  вмѣсто  полной 
анэстѳзіп). 

Движеніѳ  лапокъ  во  всѣхъ  случаяхъ  сохранилось. 

Полный  эфѳктъ,  получѳпный  путѳмъ  катэлоктрпзаціи,  про- 
должался 4 — 6  минутъ;  возвращѳніе  же  къ  нормальной  чувстви- 
тельности слѣдовало  чѳрѳзъ  10 — 12  минуть. 
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2.  Еатэлектризацгл  2- мл  элементами  Даніэлл. 

Послѣ  5-ти  ыииутной  катэлѳктризаціи  получалась  полная 
анэстѳзія:  уколъ  и  прокалываніѳ  булавкой  оставались  бѳзъ  вся- 
каго  видимаго  вліянія  на  лягушку,  что  было  въ  10  случаяхъ 
изъ  12,  в'ь  2-хъ  же — замѳдлѳпіѳ  рефлекса  на  раздражѳніѳ. 

При  прыжкахъ  замечалось  въ  8  случаяхъ  слабое  волочѳніо 
лапки,  пѳрвъ  которой  иодвергался  катэлектризаціи. 

Возвращеніѳ  къ  нормальной  чувствительности  и  движѳнііо 
'  слѣдовало  черѳзъ  5 — 10  мииутъ,  нричеыъ  возвращеніѳ  къ  чув- 
ствительности всегда  было  на  1 — 2  п  даже  3  минуты  раньпіе 
исчезанія  волоченія  лапки. 

ІІослѣ  Ю-тп  минутной  катэлектризаціи  получалась  полная 
потеря  чувствптельпости  въ  тѳчѳніи  10 — 25  мипутъ  и  въ  поло- 
вппѣ  случаевъ — волочѳніе  лапки.  Насту пивіпѳе  во.ііочепіѳ  лапіси 
Г  исчезало  всякій  разъ,  по  приблизительно  вдвое  позже  возвра- 
щенія  къ  пормальной  чувствительности. 

3.  Катэлектризаціл  3-мл  элементами  Дан'шл. 

ІІоелѣ  5-ти  минутной  катэлѳктризаціи  получалась  полная 
потеря  рефлекса  на  раздражепіе  втѳченіѳ  10 — 25  минуть  и  во- 
лоченіе  лапки  во  всѣхъ  случаяхъ.  —  Возвращенія  къ  свободному 
движенію  лапки  совсѣмъ  не  нослѣдовало  въ  2-хъ  случаяхъ  изъ 
10,  а  въ  остальпыхъ  было  чорезъ  15 — 40  мин. 

Послѣ  10-ти  минутной  катэлѳктризаціи  получалась  полная 
нечувствительность,  продолжавшаяся  20 — 60  мин.  и  во  всЬх'ь 
случаяхъ  волочѳніе  лапки,  исчезнувшее  чѳрѳзъ  40 — 75  мин.  въ 
6  случаяхъ  изъ  10,  а  въ  остальныхъ  волоченіѳ  ланки  не  исчезло. 

4.  Еатэлектризація  4-мл  элементами  Даніэля. 

Послѣ  5-ти  минутной  катэлектризаціи  получалось:  полпая 
иотеря  рефлекса  на  раздраженіе  и  волочѳпіе  лапки.  Возвраще- 
ніѳ  къ  нормальной  чувствительности  слѣдовало  чѳрезъ  1 5 — 45  мин. , 
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возвращѳпіо  же  къ  движѳшю  въ  4-хъ  случаяхъ  изъ  10  черезъ 
38 — 65  миц.,  в'ь  1  случаѣ  чорез'ь  30  мин.  и  въ  остальныхъ 
совсѣмъ  нѳ  послѣдовало,  т.  ѳ.  не  смотря  на  сгибаніѳ  лаііки  во 
время  іірыжковъ,  все  же  замѣчалось  легкое  волочеиіѳ. 

Послѣ  1  0-ти  минутной  катэлѳктризаціи  получалось:  полная 
потеря  рефлекса  на  раздраженіѳ,  причѳмъ  возвращеніе  къ  нор- 
мальной чувствительности  не  было  ни  въ  одномъслучаѣ,  а  только 
въ  4-хъ  случаяхъ  черѳзъ  40 — 75  мин.  получилось  сильное  за- 
паздываніе  рефлекса  на  раздраженіе.  Волочоніе  лапки  во  всѣхъ 
случалхъ  и  возвращѳніѳ  къ  нормальному  движепію  не  было. 

5.  Катэлектризагі^іл  5-ю  элементами  Даніэля. 

Послѣ  5-ти  и  10-ти  минутной  катэлектризаціи  слѣдовала 
полная  потеря  рефлекса  на  раздраженіе  и  сильное  волочѳніо 
лапки.  Возвращенія  къ  нормальной  пли  даже  пониженной  чув- 
ствительности послѣ  3-хъ  часоваго  отдыха,  а  въ  нѣкоторыхъ 
случаяхъ  и  на  другой  день  наблюдѳнія,  ни  разу  побыло;  равно 
какъ  ни  въ  одномъ  случаѣ  не  замѣтно  было  ни  ыалѣншагоулуч- 
шенія  со  стороны  движенія  лапки. 

Катэлектризація  6-ю  элементами  дала  совершенно  одина- 
ковый эфектъ  съ  катэлектризацііо  5-ю  э цементами.  Причѳмъ,  по- 
теря чувствительности  и  двпжонія  наступали  даже  чѳрезъ  1 — 
минуты  дѣйствія  тока. 

Всѣ  опыты  на  вліяпіе  предварительной  катэлоктризаціп 
п.  І8СІііа(1ісі  лягушки  по  отпошенію  къ  рефлексу  на  перифери- 
ческое раздраженіе  лапки  катэлектризуѳмаго  нерва  были  про- 
вѣрѳпы  съ  пѳрорѣзкою  сниннаго  мозга  подъ  продолговатымъ  и 
дали  совершенно  тождественные  результаты. 

Для  большаго  оттѣнка  дѣйствія  полярпзаціп  катодомъ  про- 
изводилось сравненіѳ  его  во  всѣхъ  опытахъ  съ  таковымъ  же — 
поляризаціи  анодомъ. 

Постановка  опытовъ  была  совершенно  одинакова  какъ  и 
для  наблюдѳнія  надъ  предварительной  катэлектризаціей. 
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Въ  опытахъ  падъ  дѣйствіѳмъ  предварительной  анэлектриза- 
дііі  и.  І8СІііа(1ісі  лягушки  на  рефлоксъ  съ  перііферичѳскаго  раз- 
дражѳнія  лайки  анэлектризуемаго  церва  наблюдалось  слѣдуіощое 
явлѳніе:  1)  сила  тока  отъ  1  до  4  элеыентовъ  Дапіэля  остава- 
лась, повидпмому,  бѳзъ  всякаго  вліяпія  на  чувствительность  ц 
движепіѳ  лапки  анэлектризуемаго  нерва. 

2)  При  силѣ  тока  въ  5  элем.  Даніэля,  въ  половпнѣ  слу- 
чаѳвъ,  послѣ  10-ти  мпнутпой  анэлоктризаціи,  получалась  потеря 
чувствите.!іьности  и  волоченіѳ  лапки. 

3)  При  силѣ  тока  въ  6  элемоптовъ  Даніэля  потеря  чув- 
ствительности и  волоченіе  были  во  всѣхъ  случаяхъ. 

и  4)  Разъ  наступала  потеря  чувствительности — получалось 
всегда  волоченіе  лапки,  возвращепія  же  къ  норыѣ  пли  умень- 
шеиія  эфекта  не  наблюдалось  ни  разу,  послѣ  потерн  рефлекса 
па  периферическое  раздражѳпіе. 

Выводы:  1)  Во  всѣхъ  случаяхъ,  иодъ  вліяпіемъ  болѣѳ  или 
ыепѣе  продолжительной  катэлѳктризадіи  N.  І8СІііа(Іісі  лягушки, 
наступаетъ  ослабленіо  или  потеря  рефлекса  на  периферическое 
раздражепіѳ  со  стороны  лапкп,  иппервируемой  катэлектризиро- 
ваннымъ  нервомъ,  начиная  отъ  мѣста  приложенія  электрода  отри - 
цательнаго  по.тоса,  а  при  силѣ  тока  въ  5 — 6  элем.  Даиіэля, — 
отъ  сочлепенія  бедра  съ  туловиш,емъ,  кончая  плавательной  пе- 
репопкой. 

2)  Потеря  двпжепій  (волочепіе)  наступаетъ  послѣ  потери 
чувствительности  только  отъ  болѣо  сильныхъ  токовъ  и  отъ  боль- 
шей продолжительности  его  дѣйствія,  хотя  бы  и  при  меньшей 
силѣ  тока. 

3)  Утраченная  чувствительность  возстановляется  почти  вдвое 
скорѣе — движенія . 

4)  Отъ  сильныхъ  токовъ  и  особоппо  долго  дѣйствующнхъ 
утрачеппая  чувствительность  и  движеніе  не  возвращаются. 

5)  Разница  между  предварительной  катэлѳктризаціой  и  ан- 
улектризаціей  N.  І5СІііа(1ісі  лягушки  по  отпошепію  къ  рефлексу 
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на  пѳриферичѳекоо  раздражепіѳ  заключается  въ  болѣѳ  значптѳ.іь- 
ной  силѣ  пѳрваго. 

и  6)  Во  всѣхъ  случаяхъ,  какъ  съ  ііерерѣзкою,  такъ  и 
бѳзъ  пѳрерѣзки  спиннаго  мозга  ііодъ  продолговатымъ,  разъ  насту- 
пала потеря  чувствительности — лягушка  не  реагировала  и  па  кон- 
центрированный растворъ  сѣрной  кислоты. 


П. 

ДѣйстБІе  предварительной  катэлектріізаціи  кожи  ля- 
гушки на  кислотный  рефлексъ. 

Постановка  опыта:  для  полной  передачи  рефлекса  произ- 
водилась пѳрерѣзка  спиннаго  мозга  подъ  продолговатымъ. 

Для  раздраженія  брался  растворъ  сѣрной  кислоты  едва 
ощутимый  на  языкъ  для  опытовъ  еъ  катэлектризаціеіо  3-мяэлем. 
Даніэля;  при  силѣ  же  тока  въ  4  и  болѣѳ  элементовъ  растворъ 
былъ  1  на  3. 

Метрономъ  устанавливался  такимъ  образомъ,  что  2  удара 
его  соотвѣтствовали  1  секундѣ. 

Неполяізизуіощіеся,  глиняные,  электроды  располагались  такъ, 
что  элѳктродъ  отрицательнаго  полюса  покрывалъ  всю  плаватель- 
ную перепонку  до  мѣста  сочленѳнія  съ  голенью,  а  положптель- 
наго — у  мѣста  сочлененія  передней  лапкп  съ  туловпщемъ  пли 
на  плавательной  пѳрепонкѣ  другой  лапки,  что,  какъ  оказалось, 
было  безразлично.  Такъ  поступалось  при  поляризаціи  катодомъи 
обратно — при  поляризаціи  анодомъ. 

Не  стану  приводить  здѣсь  всѣхъ  опытовъ,  такъ  какъ  это 
заняло  бы  много  мѣста,  да  и  кромѣ  того, — рѳзультатъ  нхъбылъ 
настолько  постояпенъ,  что  могъ  бы  дать  только  небольшую  ко- 
личественную разницу  въ  зависимости,  главнымъ  образомъ,  отъ 
отношенія  лягупгки  къ  кислотному  раздражепіго  до  дѣйствіятока, 
поэтому  ограничусь  цифровыми  данными  паименьшаго  и  напболь- 
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таго  отклонѳнія  отъ  рефлекса  па  кислотное  раздраженіе,  полу- 
чаѳмаго  до  полярпзаціи. 

Предварптельныя  наблюдѳнія  показали,  что  полярпзація 
катодомъ  и  анодомъ  при  силѣ  тока  въ  1  и  2  элѳи.  Давіэля 
остаются  бѳзъ  вліянія  на  измѣнѳшѳ  кислотнаго  рефлекса,  а  по- 
тому опыты  начались  при  силѣ  тока  въ  3  элемента  Даніэля. 

1)  Катэлектризаціл  3-мя  элем.  Даніэлл. 

До  катэлектризаціи  лягушка  вынимала  лапку  изъ  раствора 
сѣрной  кислоты,  едва  ощутимаго  на  языкъ,  черѳзъ  3 —  6  сек, 

Послѣ  5-ти  мин.  катэлектризаціи  „     8 — 12  „ 

Возвращеніе  къ  нормальной  чувствительности  слѣдовало  че- 
рѳзъ  10 — 15  мин. 

Послѣ  10-ти  минут,  катэлѳктризаціи  вынимала  лапку  чѳ- 
резъ  18 — 30  сек. 

Возвращѳпіѳ  къ  нормальн.  чувствительности  чер.  12 — 22  мин. 

2)  Еатэлектризація  4-мя  элем.  Дангэля. 
Растворъ  сѣрной  кислоты,    для  полученія  кислотнаго  ре- 
флекса послѣ  поляризаціи,  былъ  1  на  3. 

Въ  виду  того,  что  выниманіе  лапки  изъ  этого  раствора 
было  моментальное  и,  повидимому,  растворъ  не  оставался  безъ 
вліянія  на  пониженіе  кислотнаго  рефлекса, — иснытаніе  нормаль- 
ной чувствительности,  въ  приведенныхъ  опытахъ,  производилось 
съ  растворомъ  едва  ощутимымъ  на  языкъ  и  тогда  выпнманіѳ 
лапки  обыкновенно  получалось  черѳзъ  3 — 8  сек. 

Послѣ  5-ти  минутной  катэлѳктризаціи  вынимала  лапку  изъ 
раствора  черезъ  15 — 80  сек. 

Послѣ  10-ти  минутной — въ  полоБинѣ  случаевъ  изъ  12со- 
всѣмъ  не  вынимала  лапки,  въ  половинѣ  же  черезъ  40 — 60  сек. 

Послѣ  15-минут.  кат.электризаціи  не  вынимала  лапки  изъ 
раствора  ни  въ  одномъ  случаѣ. 

Непосредственно  выше  приложѳнія  электрода  отрицательнаго 
полюса  постЬ  5  и  10  минут,  катэлектризаціи  вынимала  лапку 
изъ  раствора  моментально,  послѣ  же  15-ти  мин. — черезъ  1  —  3  сек. 
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В'ь  случаѣ  полной  потери  рефлекса  на  кислотное  раздраже- 
віе,  постеііѳиноѳ  Бозвращеніе  его  совершалось  слѣдуюиі,имъ  образомъ: 
Спустя    5  мин.  поразмык.  токавынима.іа  лапку  чер.  40— 60  с. 
!?  я  п       »        »         »      ))    12 — 25  „ 

»  »  я  я  ))  »         ;)        ^  « 

я     20    „  „       „        „         »      »     2 —  4  „ 

я       "^*^      ?5  я  »  ))  „        ,5  І-Ѵг  п 


3-  Еатэлектризаиііл  5-ю  элем.  Дангэлл. 

Послѣ  5-ти  мин.  катэлектризаціи    выним.  лапку  чрезъ 

18—40  сек. 

„    10       „  „  „         „     45-60  » 

В'Ь  3-хъ  слу чаяхъ  изъ  1 2 ,  а  въ  остальныхъ  получилась  полная 
потеря  кислотнаго  рефлекса. 

Послѣ  15  м.  катэлектризаціи  во  всѣхъ  случаяхъ  отсут- 
ствіе  кислотнаго  рефлекса. 

Въ  случаяхъ  утраченной  чувствительности  на  кислотное 

раздраженіе  проявленіѳ  ея  слѣдовало  такъ: 

Спустя  5  мин.  по размыканіи тока чрѳзъ  50 — 80 с.  вынпманіе  лапки 
я      8      „  „       5,      „    30    40  „  „ 

»     10      »  „        »      »    2^    30  „       „  п 


55        1  5  55  „  55  5,        20       25  п  г>  « 

55    25      „  „      „      8    15  г>       г>  я 

30        „  55  „        „  1 


4.  Еатэлешризаціл  6-ю  элем.  Даніэля, 

Послѣ  5-ти  мин.  катэлектрпзаціп  въ  8  случаяхъ  изъ  12 
получилась  полная  потеря  кислотнаго  рефлекса,  а  въ  4-хъ  слу- 
чаяхъ вынимапіе  лапки  слѣдовало  чрезъ  65 — 90  сек. — Возвра- 
щѳпіс  къ  появленііо  кислотнаго  рефлекса  въ  случаяхъ  его  пол- 
ной потери  с.иѣдовало: 


—  17  — 


10 
15 
20 
25 
30 
35 


3) 


ел  йП 
оО — оѵ 

сок. 

„    о2 — /и 

)3 

3) 

» 

„    40 — Ьо 

я 

Я 

„  20—50 

я 

» 

5? 

„  8—25 

я 

» 

•> 

,3  2—14 

33 

33 

„      1-  3 

33 

Поелѣ  10-ти  мин.  катэлѳктризащи  иоторя  кислотнаго  рефлек- 
са была  во  всѣхъ  случаяхъ;  проявленіе  же  его  совершалось 
'гакъ : 

Спустя  5  м.  ио  размыканіи  тока  вынимала  лапку'  чрезъ 


60—100 

сек 

)) 

10 

я 

я 

55 

я 

я 

55—  90 

я 

V 

15 

35 

я 

я 

я 

55 

45—  85 

1) 

У1 

20 

я 

я 

55 

я 

40—  60 

53 

я 

25 

я 

35 

33 

33 

я 

25-  45 

я 

33 

30 

)) 

33 

я 

35 

я 

15—  35 

55 

V 

35 

33 

я 

33 

55 

55 

8-  20 

я 

п 

40 

33 

» 

55 

Я 

55 

4—  6 

я 

53 

45 

я 

я 

55 

я 

я 

2—  4 

55 

Всѣ  эти  опыты  провѣрялись  на  поляризацію  анодомъ  и 
дали  слѣдующіе  результаты: 

При  силѣ  тока  1 — 3  элем.  Даніэля  не  получилось  ника- 
кой разницы  еъ  временемъ  проявленія  кислотнаго  рефлекса  до 
иоляризаціи  анодомъ. 

Оть  дѣйствія  тока  въ  4-хъ  элем.  Даніэля  въ  нѣкоторыхъ 
случаяхъ  наступало  повыпгѳніѳ  кислотнаго  рефлекса,  а  въ  дру- 
гихъ  осталось  безъ  пѳрѳмѣны.  Такъ,  при  погружѳніи  въ  раст- 
воръ  сѣрной  кислоты  едва  ощутительный  на  языкъ,  выниманіе 
лапки  было  чѳрозъ  4 — 8  с.,послѣ  же  5 — 10  и  15-ти  минуп. 
анэлѳктрпзаціи — вынимапіе  лапки  пзъ  того  -же  раствора  слѣдовало 
черезъ  1  —  5  сек. 
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Сила  тока  въ  5  элем.  Даніэля,  лрп  поляріізаціи  анодомъ^ 
всегда  вызывала  запаздывайте  кислотнаго  рефлекса  на  8 — 12  с. 
иослѣ  15-ти  минутной  анэлектризаціи.  Такое  же  запаздывапіе 
получалось  отъ  силы  тока  въ  6  элем.  Даніэля  послѣ  5-ти  минут, 
анэлектризаціи,  послѣ  же  15-ти  мин.  анэлектризаціи  разница  во 
времени  проявленія  кислотнаго  рефлекса  была  на  20 — 25  сек. 

Въ  этомъ  рядѣ  опытовъ  производилась  иногда  ноляризація 
обѣихъ  лапокъ  одпимъ  общимъ  для  шіхъ  катодомъ  и  тогда  бо- 
.іѣѳ  сильное  проявлѳніо  ослабленія  кислотнаго  рефлекса  давала 
та  лапка,  на  сторонѣ  которой  помѣщался  электродъ  положитель- 
наго  полюса,  приставленный  къ  одной  изъ  пѳреднихъ  ланокъ. — 
Такое  явленіе,  миѣ  кажется,  можно  объяснить  мепьпіпмъ  сонро- 
тивленіемъ  для  нрохожденія  тока  въ  случаяхъ  односторонняго 
размѣщенія  электрод овъ. 

Выводъ  изъ  этого  ряда  опытовъ  слѣдующій: 

1)  Поляризація  катодомъ  при  силѣ  тока  въ  1  и  2  элем. 
Даніэля  остается  безъ  вліянія  на  измѣненіѳ  кислотнаго  рефлекса. 

2)  Отъ  силы  же  тока  въ  3  и  болѣе  элементовъ  Даніэля 
кислотный  рѳфлексъ  или  сильно  понижается  пли  же  временно 
псчезаетъ. 

3)  І[оляризап;ія  анодомъ  при  силѣ  тока  1 — Зэлем.Даніэ- 
ля  не  имѣетъ  видимаго  вліянія  на  кислотный  рефлексъ.  Отъ 
4-хъ  элементовъ  всегда  замѣчалось  повышѳпіе,  отъ  5  и  6  элем, 
пониженіе,  не  доходящее  до  времѳннаго  исчезновенія. 


Ш. 

Дѣйствіе  предварительной  катэлектризацш  И.  ІзсЬ- 
іайісі  лягушки  на  электрическую  возбудимость  его. 

Постановка  опыта:  бра.ііся  нервно  мышечный  ирѳпаратъ  ля- 
гушки: N.  І8СІііас1іси8  въ  .связи  со  сииннымъ  мозгомъ  и  голенью,  при- 
чемъ  отрѣзокъ  позвоночника  былъ  въ  грудной  части  его.  Электриче- 
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скимъ  жѳ  возбудптелем'ь — ішдуктивный  токъ  отъ  саішаго  аппа- 
рата дю-Вуа-Рѳймона  съ  однимъ  элѳмѳнтомъ  Даніяля. 

Электроды  располагались  слѣдуіощимъ  образоыъ:  положи- 
тельнаго  полюса  —  на  спинныхъ  мышдахъ  у  отрѣзка  поз- 
воночника, а  отрпцатѳльнаго — на  нервѣ  для  опытовъ  съ  иредва- 
рито.'И)НОй  катэлѳктрпзаціѳй  и  обратно  —  съ  предварите,  іъной  ан- 
.члектризаціѳй. 

Исиытапіѳ  на  отпошеніе  нерва  къ  электрической  возбуди- 
мости производилось  до  полярпзаціи  и  затѣмъ  по  размыканію  тока, 
но  не  во  времяполяризаціп. 

1)  Еатэлектризагііія  однимъ  элементомъ  Дангэля. 
До  полярцзадіи  подергивапіе  голени  вызывалось  при  над- 
виганіи  катушки  на  44 — 50  сі. 

Спустя    1  мин.  дѣйствія  тока  подергпваніе  при  35-  -40  с!. 

у  2       я  ))  я  я  я       30      38  )• 

я  '5      !5  ??  я  55  Я      28      32  „ 

я  !?  ?5  я  5;  20  26 
я  ))  ?5  »  я  «)       10  12 

Возвращепіе  къ  нормѣ  слѣдовало  такъ: 

Послѣ  одномннут.  катэлектр.  черезъ  2 —  3  мин. 

»     двух  я           „  „  4—  6  „ 

„     трех  „           „  7  —  10  „ 

п     иати   „           „  „  12—20  „ 

десяти,,           „  „  20—25  „ 

Обыкновенно  же  послѣ  5  и  Ю-ти  минутной  катэлекгризаціи, 
черезъ  6 — 10  минутъ,  реакція  на  электрическую  возбудимость  по- 
лучалась при  надвиганіи  катушки  на  40 — 48  сі. 

Анэлектризація  однимъ  элементомъ  Даніэля. 

До  дѣйствія  тока  подѳргпваніе  голени  при  надвпгапіи  ка- 
тушки на  44 — 51  СІІ. 

Спустя  1  мин.  анэлѳктризаціп  при  40 — 49  с(. 
п     2    „  л  „    43 — 50  л 

2* 
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Спустя  3  ыин.  аиэлѳктризаціи  ири  42 — 50  сі, 
«5л  „  „    40—47  „ 

«    10    „  „  „    40—47  „ 

Возвращѳніѳ  къ  нормальной  реакціи: 
Спустя  1  мин.  по  размык.  тока  и  одномпнут.  дѣйствія  анэлѳктриз. 

при  48 — 54  с1. 
п    I  л  „  „  „двухыинут.    „   „    48—52  „ 

п    1  л  п  п  „  трехііинут.  ■    „  „    45 — 51  „ 

„  1^І2  п  я  ппятиминут.    „   „    44—51  „ 

л  1'І2  п  п  V  „  десятшпшут.  „  „    44  -51  „ 

2.  Еатэлешризація  2-мя  элементами  Даніэля. 

Нормальная  реакція  при  46 — 50  сі. 
Спустя  1  мин.  катэлѳкт.  реакц.  получалась  при  25 — 30  сі.;  воз- 

вращ.  къ  нормѣ — черезъ  4 — 7  мин. 
Спустя  2  мин.  катэлѳктр.  рѳакц.  получалась  при  13 — 18  с1.; 

возвращ.  къ  нормѣ — черезъ  6 — 10  мин. 
Спустя  5  мин.  катэлектр.  реакц.  получалась  при  13 — 15  сі;.; 

возвращ.  къ  нормѣ — черезъ  15 — 25  мин. 
Спустя  10  мин.  катэ-иектр.  реакц.  получа.іась  при  8 — 10  сі.; 

возвращ.  къ  нормѣ — черезъ  30 — 35  мин. 

Обыкновенно  послѣ  5  и  10-ти  минутной  катэлектризацін 
черезъ  6 — 12  мин.,  по  размыкапіи  тока,  рѳакція  на  э.т[ѳктричѳ- 
скую  возбудимость  получалась  при  надвпганіи  катушки  на 
43—47  й. 

Анэлектризація  2-мя  элементами  Даніэля. 

Нормальная  рѳакція — при  яадвпганіи  катушки  на  46 — 
51  сі. 

Спустя  1  ыин.  анэлектризаціи  при  40 — 44  сі. 
„     а    „  ,  .    38-40  „ 

П  5        п  л  7)       36  38  !, 

»     10      п  п  л      36  —  38  п 

Возвращеніе  къ  нормѣ,  независимо  отъ  продолжительности  по- 
ляр изаціи,  слѣдовало  черезъ  1'Д  мин.  по  размьпѵаиіи  тока,  чѳ- 
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рѳзъ  2  же  минуты  ііодѳргиваніе  голени  получалось  при  надви- 
ганіи  катушки  на  48 — 55  СІ;. 

3.  Еатэлектргшгфя  3-мл  элементами  Даніэля. 
Нормальная  рѳакція — при  падвиганіи  катушки  на  46  —  54  СІ. 

Спустя  1  мин.  катэлектризаціи  реакція  получ.  при  15 — 20  „ 

«2,,  п  и  II  ПІ2  І5п 

п      5    „  п         п        „  10 — 12  д 

п      10      П  -п  »  п  п       2        б  п 

Возврапіеніо  кь  нормѣ: 
Послѣ  1  минутп.  катэлѳктриз.  черезъ    5 — 10  мин.  по  размы- 

каніп  тока 

„    двухминутной         „  „    15—25    „     „  „ 

пятиминутной  я  п     22 — 35     „     п  п 

„    дѳсятпминутной       „  —  55)5п  п 

Обыкновенно,  послѣ  5-ти  п  10-тп  минут,  катэлектризацін,  ^ 
реакція  паступала  черезъ  6 — 15  мин.  по  размыканіи  тока  при 
надвпганіи  катушки  на  40 — 48  сі 

Анэлеіѵтризадія  3-мя  элементами  Дапіэля: 
Нормальная  реакція  при  надвпганіи  катушки  на  47 — 50  сі. 
Спустя  1  мин.  анэлектризаціи  реакціи  при  46 — 48  сіі. 
п     5    „  п  „        „    46 — 48  „ 

„    10    „  .  п        „    40-44  „ 

Возврапі,еніѳ  къ  нормѣ  во  всѣхъ  случаяхъ  черезъ  1 — іу^ 
мин.  по  размыканіи  тока,  5  же  минутъ  спустя  реакція  слѣдо- 
вала  при  надвпгапіи  катушки  на  50 — 54  с!.. 

4.  Еатэлектризтііія  4-мл  элементами  Даніэля. 
Нормашная  реакціи  при  44 — 50  сі. 

Спустя  1  мин.  катэлектризаціи  при  20 — 22  с!. 
У)     5п  п  п     8 — 12». 

я      10      п  я  п         1          3  )« 

Возвращеиіе  къ  нормѣ  послѣ  5-ти  и  10-ти  минутной  кат- 
электризаціи  не  послѣдовало,  а  все  время,  спустя  6 — 12  ми- 
нутъ по  размыканіи  тока,  была  при  надвиганіи  на  36 — 40  й. 


Поелѣ  жо  одномиііутиой  катэлоктризаціи  возвращеніо  къ 
иормѣ  слѣдовало  чѳрѳзъ  5 — 12  мин. 

Анэлектрпзація  4-мя  элем.  Даиіэля: 

Нормально,  реакція  слѣдовала  при  надвіігапіц  катушки 
па  45—50  сі. 

Спустя  1  мин.  апэлѳктрцзаціи  реакціи  слѣдовала  при  47 — 49  с1 
))     2    „  )і  „  „       „    46 — 54  я 

л      5    "  »  л  5?       )і    41 — 48  „ 

л      10      „  л  л  л  л      36 — 44  л 

Возвращоніѳ  Еъ  пормѣ  слѣдовало  послѣ  10-ти  минутной 
ан9лекті)изацііі  черѳзъ  2 — мин.  по  размыканіи  тока,  черезъ 
5-ть  же  минутъ  электрическая  возбудимость  появлялась  при  над- 
виганіи  катуліки  на  46 — 54  сі 

5.  Еатдлектризаіі,ія  5-ю  эмм.  Даніэлл. 

До  поляризаціи  катодомъ  подѳргивапіе  голенп  получалось 
прп  надвнганіи  катушки  на  45 — 49  еі. 

Спустя  1  мин.  дѣйетвія  тока  при  12 — 16  с1;. 

л        5      „  л  л         л        2        6  л 

л       10      л  л  ля         о         С)  л 

Возврап];ѳніѳ  къ  нормѣ  поелѣ  1  мпн.  катэлѳктрпзаціи  послѣ- 
довало  черезъ  10 — ^18  мпп.  по  размыканіп  тока,  послѣжѳ5-ти 
и  10-ти  минут,  катэлектр.  возвращѳнія  къ  нормѣ  не  было,  а 
получалась  реакція  па  электрическую  возбудимость  черезъ  12 — 
16  мин.  по  размыканіи  тока  при  надвиг,  катушки  па  24— 36  сі, 
что  и  продолжалось  втеченіи  значитѳльнаго  промежутка  времени. 

Анэлвктризація  5-ю  элом.  Даніэля. 

При  той  же  нормальной  возбудимости. 
Спустя  1  мин.  анэ л ектр. — при надвигашп  катушки  на  36-  -44  с1. 
„5  л  л         п  п        24 — 38  л 

л    10  л  л  «  "  " 

Возвраш;сніокъпормѣ  иослѣ  1  мин.  анэлѳктрнзацін  черезъ  2  мпн. 

л  л        л  л        5      л  я       2     4  „ 

л  л        л  л      10      л  "        ^  ^ 
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и  во  всѣхъ  случаяхъ  бозъ  замѣтнаго  новыіііеція  электрической 
возбудимости. 

Дѣлая  выводъ  изъ  этого  ряда  иаблюденій,  паходимъ: 

1)  Полярпзація  катодомъ  во  всѣхъ  случаяхъ  иокижаетъ 
электрическую  возбудимость  N.  І8СІііа(1ісі лягушки,  отъ  полярп- 
заціи  же  болѣе  сильными  токами  (4 — 5  Дай.)  и  особенно  про- 
должительно дѣйствующими — понижениая  электрическая  возбуди- 
мость не  возврапі,аѳтся  къ  нормѣ. 

2)  Послѣдуюиі,аго  повыпіенія  электрической  возбудимости 
послѣ  поляризадіи  катодомъ  не  наблюдалось. 

8)  Поляризація  анодомъ  понпжаетъ  электрическую  возбу- 
димость N.  І8СІііа(іісі  лягуіики  сравнительно  съ  катодомъ  очень 
мало  и  всегда,  за  исключеніѳыъ  силы  тока  въ  5  элем.  Даніэля, 
съ  послѣдующимъ  повыиіоніемъ.  Возвращеніе  же  къ  нормальной 
чувствительности  слѣдуѳтъ  очень  скоро. 

4)  Поляризація  анодомъ  сравнительно  слабаго  тока  (2  эл. 
Даніэля)  давала  болѣе  значительное  понижоніе  электрической 
возбудимости,  чѣмъ  болѣе  сильнаго  тока.  Не  кроется  ли  тутъ 
объясненіе,  почему  нри  повышенной  нервной  раздражимости  улуч- 
шеніѳ  замѣчается  чаш,ѳ  и  скорѣе  при  слабой  поляр изаціи  анодомъ. 


ІУ. 

Вліяніе  предварительной  катэлектризацш  И.ізсіііаіісі 
лягушки  на  кровеобращеніе  въ  сосудахъ  плаватель- 
ной перепонки  ея. 

Основапіемъ  этихъ  оиытовъ  послужило  наблюденіе  надъ  влія- 
ніемъ  катэлѳктризаціи  N.  Ізсіііайісі  собаки  на  температуру  лайки 
катэлектризуемаго  нерва.  Дѣло  въ  томъ,  что  постановка  оиытовъ 
съ  собакой,  для  упомянутой  дѣли,  грѣгаитъ  противъ  основнаго 
правила  наблюдѳнія  пзмѣненія  температуры  въ  лапѣ,  нервъ 
которой   подвергся  иерерѣзкѣ,  а  именно — нѣтъ  возможности  из- 
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бѣжать  наркоза.  Намъ  же  извѣстно,  что  иовьшіѳніѳ  температуры 
въ  лаиѣ,  нервъ  которой  перерѣзапъ,  завнсигь  отъ  уси.іениаго 
притока  крови  вслѣдствіе  нерѳрѣзки  нерва,  а  потому  не  будете 
большой  ошибки  иополпить  оныты  съ  измѣненіемъ  темиературы 
опытами  падъ  измѣнѳніѳмъ  кровеобраш,ѳнія  нодъ  вліяніемъ  одной 
и  той  же  причины. 

Постановка  опыта:  Часть  опытовъ  продѣлывалась  съ  кура- 
резированиыми  лягушками,  часть  же  бѳзъ  кураре.  Первые  нуж- 
но считать  чище  по  искліоченію  изъ  акта  кровеобращенія  со- 
краш,ѳнія  ыыгацъ,  но  въ  виду  того,  что  результаты  получались 
одинаковые  и  что  у  курарѳзированныхъ  лягугаекъ  уекореніѳ  кро- 
веобращѳнія  весьма  часто  смѣнялось  остановкою  его,  при  расгаи- 
ренныхъ  сосудахъ,  не  лишне  поставить  на  ряду  съ  ними  и  опы- 
ты съ  некурарѳзированпыми  лягушками. 

N.  І8СІііа(1іси8  лягушки  помѣш,ался  на  электродѣ  отрида- 
тельнаго  полюса;  электродъ  же  положительнаго  полюса  помѣщал- 
ся  на  одной  изъ  переднихъ  лапокъ. — Наблюдѳніѳ  надъ  крове- 
обращѳніемъ  въ  сосудахъ  плавательной  перепонки  лягушки  про- 
изводилось подъ  микроскопомъ  до  полярпзаціп,  во  время  ея  и 
послѣ. 

1)  Еатыектризагііія  одішмъ  ълемептомъ  Даніэля. 

Съ  самаго  начала  замыканія  тока  и  затѣмъ  втѳченіи 
10-ти  минутной  поляризаціи  катодомъ  замѣча.ііось  почти  как'ь 
постоянное  явленіе  незначительное  съуженіѳ  сосуд овъ  безъ  замѣт- 
наго  вліянія  на  скорость  кровеобращѳнія.  Въ  нѣкоторыхъ  слу- 
чаяхъ  совершенно  не  наступало  съуженія,  а  въ  другихъ — на- 
ступившее по  замыканіи  тока,  —  исчезало  черезъ  3 — 5  минуть 
втѳчепіе  катэлектризаціи. 

Послѣдовательная  порерѣзка  послѣ  10-ти  мин.  катэлоктри- 
заціи  всегда  давала  замѣтное  расширепіо  сосудовъ  и  ускорепіо 
кровеобращенія,  смѣпявшсеся  у  курарезированныхъ  лягугаекъ — 
полною  остановкою,  причемъ  расширенные  сосуды  казались  какъ 
бы  набитыми  кровяными  тѣльдами. 
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2)  Катэлектризацгя  2-мяэлем.  Далтл  давала  обыкно- 
венно эфектъ  начальнаго  съуженія  сосудовъ  плавательной  перепонки 
лягушки  втечеціѳ  1 — 3  минутъ,затѣмъ,  начиная  съ  3 — 4-й  минуты 
катэлектризаціи,  наступало  постепенное  расширѳніе  сосудовъ  и 
вмѣстѣ  съ  тѣмъ  ускореніѳ  кровеобращепія.  —  Послѣдоватѳльная 
перерѣзка  по  размыканіи  тока  поелѣ  10-ти  минут,  катэлектри- 
зацін  эфѳкта  не  пзмѣпяла.  Послѣ  размыкапія  тока  при  10-ти 
іМипутпой  катэлѳктризаціи,  минуть  черезъ  10 — 15  наступало  по- 
степенное еъужѳніѳ  сосудовъ,  которое  иногда,  казалось,  превос- 
ходило эфектъ  пормальиаго  съуженія,  а  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  поелѣ- 
дователъная  перерѣзка  хотя  и  давала  раепіирѳніе  сосудовъ,  но 
весьма  небольиіое  и,  во  всякомъ  случаѣ,  далеко  уступавшее  рас- 
ширенію  отъ  катэлектризаціи,  ускореніе  же  кровеобращенія  было 
ііочтп  одинаковое. 

3)  Катэлектризація  3-мл  элем.  Даніэлл  давала  боль- 
шею частью  быстрое  расширепіе  сосудовъ  безъ  замѣтнаго  съуженія 
пхъ  и  рѣзкое  ускорѳніе  кровеобращенія.  Послѣдовательная  пѳ- 
рѣзка  послѣ  10-ти  минутной  катэлектризадіи  но  измѣпяла  по- 
.іучепнаго  эфекта.  Поелѣ  10-тп  минут,  катэлектризадіи,  черезъ 
10 — 20  мин.  по  размыкапіп  тока,  — замѣчалось  замедленіе  кро- 
веобраш,енія  и  небольшое  съуженіе  сосудовъ  и  тогда  послѣдова- 
гельпая  пѳрерѣзка  обыкповенпо  оставалась  безъ  вліянія  на  ско- 
рость кровсобращенія  и  ширину  сосудовъ,  а  въ  немногихъ  слу- 
чая хъ  наступало  и  то  и  другое,  но  значительно  ыѳнѣе  замѣтпо, 
чѣмъ  отъ  катэлектризаціи. 

4)  Катэлекмргізагііія  4-мя,  5  и  6-ю  элементами  замѣтно& 
разницы  между  собою  не  давала;  обыкновенно  наступало  распіи- 
рѳпіе  сосудовъ  черезъ  нѣсколько  секундъ  по  замыкапіи  тока  и 
ускореніе  кровѳобрапіенія,  ускоренное  кровеобращеніѳ  зачастую 
смѣнялоеь  и  у  некурарезированныхъ  лягушекъ — остановкою  его 
и  тогда  картина  подъ  микроскопомъ  получалась  слѣдуюш,ая:  ра- 
сширенные сосуды  набиты  кровяными  тѣльцами,  время  отъ  вре- 
мени эта  густая  масса  получаегь  наклонность  къ  перѳдвижѳнію,. 
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Бо  ЭТО  бывает'Ь  моментами,  иослѣ  чего  настуиаотъ  полный  нокоГі. 
Порѳрѣзка  получѳннаго  эфекта  но  измѣняетъ. 

Поляризація  анодомъ  при  силѣ  тока  1 — 4  элем.  Даніэля 
— давала  начальное  съужеиіѳ  сосудовъ  бѳзъ  замѣтпаго  вліянія 
на  скорость  кровеобращѳнія.  Распіиренія  сосудовъ  не  замѣчалось. 
Поелѣдовательная  заЮ-тп  минутной  анэлектріізаціей  перерѣзка — 
всегда  давала  расширѳніѳ  сосудовъ  и  ускореніѳ  кровеобращенія. 

При  поляризацііг  анодомъ  въ  5  элем.  Даніэля  получалось 
расширеніе  сосудовъ  и  ускореніе  кровѳобращенія  приблизительно 
на  6 — 7  мпнутѣ  анэлектризаціи.  Расширенііо  —  всегда  предше- 
ствовало еъуженіе  около  — 1  м.  Послѣдовательная  перерѣзка 
при  расгапрѳніи  сосудовъ  послѣ  6 — 7  мин.  анэлѳктризаціи  всегда 
увеличивала  эфектъ  растиронія  и  скорость  кровеобращенія,  иослѣ 
же  10-ти  минут. — пѳрерѣзка  оставалась  безъ  вліянія  на  полу- 
ченный результатъ  путѳмъ  анэлектрпзаціи  N.  І8СІііа(1ісі. 

Приведенные  мною  опыты  были  преобладающіе,  но  нельзя 
умолчать  о  томъ,  что  не  во  всѣхъ  случаяхъ  чистая  перерѣзка 
нерва  давала  эфектъ  расширенія  сосудовъ  и  ускоренія  кровѳоб- 
ращенія,  равно  какъ  и  катэлектризація,  даже  при  сплѣ  тока 
въ  5 — 6  элем.  Даніэля,  — какъ  будто  оставалась  безъ  вліянія 
на  сказанное  явлѳніѳ. 

Выводъ  изъ  этого  ряда  опытовъ — тотъ,  чт«  кагэлѳктриза- 
ція  N.  І8СІііа(1ісі  лягушки  даетъ  по  отношенію  къ  кровеобра- 
п];енііо  въ  сосудахъ  плавательной  перепонки  ея  одинаковый  эфекп, 
съ  пѳрерѣзкой  нерва  и  что  анэлектрпзація  можетъ  вызвать  по- 
добный же  эфектъ,  но  для  этого  надо  болѣе  сильный  токъ  чѣмъ 
для  катэлектризаціи. 


V. 

Бліяніе  катэлектризацш  N.  ІзсЬіайісі  собаки  на  тем- 
пературы лапы  катэлектризуемаго  нерва. 

Постановка  опытовъ  была  слѣдующап:  на  обѣпхъ  лапахь 
отсѳпарововался  N.  Ізсіііасіісив  въ  области  бедра  и  тотъ  и  дру- 
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гойиорвъ  затѣмъ,  по  надобности,  клались  на  волосяные  электроды, 
которые  для  этихъ  опытовъ,  а  также  для  дальиѣйшихъ  съ  Ѵа§и8 
и  8утраіісіі8,  были  устроены  слѣдующимъ  образомъ:  волосяпыя 
кисточки  укрѣплялись  гипсомъ  въ  отвѳрстіи  стѳкляной  трубки, 
къ  самой  же  трубкѣ  посрѳдствомъ  замазки  придѣлывалась  подъ 
кисточкой  стекляная  пластинка  нѣсколько  іпирѳ  кисточки  и  за- 
ходившая за  конецъ  послѣдней;  причемъ  пластинка  эта  на  ыѣстѣ 
окончанія  кисточки  изгибалась  подъ  ярямымъ  угломъ.  Имѣя 
такого  устройства  электроды,  нервъ,  положенный  на  стеклянную 
пластинку,  облекался  со  веѣхъ  сторонъ  кисточкой  (элѳктродомъ) 
не  могъ  сдвинуться  при  малѣйшемъ  движеніп  жпвотпаго  и,  кромѣ 
того,  стеклянная  пластинка  предохраняла  токъ  отъ  вѣтвленія 
если  и  пеполнаго — то  во  всякомъ  случаѣ  значительнаго. 

Для  изііѣренія  температуры  термометры  укрѣплялись  на 
обѣихъ  лапахъ,  между  пальцами,  холщевыми  байтами. 

Для  поляризаціи  служила  машина  Деккѳрта  и  Гомолкіі 
въ  30  элементовъ  (изъ  клиники  Профессора  И.  П.  Мержѳевскаго). 

Опытъ  1-й.  Собака,  желтая,  кобель,  средней  величины. 

До  опыта:  Т°  лѣвой  лапы— 33,9°С 
Т°  правой    „  34,0°С 

Затѣмъ,  нервъ  лѣвой  лапы  положенъ  на  электродъ  отри- 
цательнаго  полюса;  электродъ  же  положитѳльнаго- -къ  правой 
передней  лапѣ  на  мѣсто  лишенное  волоеъ.— Для  наркоза  впрыс- 
нуто 1  грапъ  воднаго  раствора  морфія  въ  область  живота  и 
дальнѣйпіій  опытъ  велся  съ  хлороформомъ. 

ІГерѳдъ  замыканіемъ  тока  Т°  лѣвой  лапы— 29,8°С 
»  г,  „    Т°  правой    „  29,8^С 

Произведено  замыканіѳ  тока  въ  30  элем,  машины  Деккѳрта 
и  Гомолки  и  тогда,  спустя  2-хъ  минутной  катэлѳктризадіи,  тем- 
пература лапокъ  была  слѣдующая:  лѣвой  —  30,6°С 

правой— 28, 8°С 

Послѣ  5-ти  минутной  катэлѳктризаціи: 
Т  лѣвой  лапы— 32,1  °С 
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Т<*  правой  лапы  28, 2 "С 
Послѣ  10-ти  мипутной  катэлѳктрпзаціи: 
Т°  лѣвой  лапы— 32,3°С 
Т°  правой    „  28,0''С 

Послѣ  30-ти  минутнаго  дѣйствія  тока: 
Т"  лѣвой  лапы— 33, 6 "О 
Т°  правой    „  24,2''С 

По  размыканіи  тока  температура  въ  лапахъ  оставалась 
бѳзъ  измѣнѳнія  втечѳніе  20  мин.  и  затѣмъ  въ  послѣдующія  20 
ыинутъ,  т.  ѳ.  всего  40  мин.  по  размыканіи  тока,  въ  лѣвой 
была  32,  ГС,  а  въ  правой  24,0°С. 

Вслѣдъ  за  этимъ  нѳрвъ  правой  лапы  былъ  положѳнъ  на 
элѳктродъ  положительнаго  полюса,  замкнуть  токъ  въ  30  элем. 
Дѳккѳрта  п  Гомолкиипослѣ  30-ти  минутной  анэлектрпзаціи  тем- 
пература правой  лапы  (нервъ  которой  подвергся  анэлектрпзаціп) 
была  23,8°С,  а  лѣвой— 30,6°С. 

Получивъ  описанный  эфектъ — произведъ  перерѣзку  обопхъ 
нѳрвовъ  и  тогда,  вслѣдъ  за  пѳрерѣзкоіо,  температура  втеченіе 
5-ти  мннутъ  въ  правой  лапѣ  повысилась  до  24,8°С,  а  въ  .иѣ- 
вой  осталась  безъ  пзмѣненія.  Полученный  эфектъ  длился  20 
мин.,  послѣ  чего  температура  въ  обѣихъ  лапахъ  начала  по- 
нижаться и  черезъ  40  мин.  послѣ  перерѣзки  была  слѣдующая: 

правой(анэлектризація)  — 24,4''С 

лѣвой  (катэлѳктризація)  28, 6^0 

Черезъ  60  минутъ: 

Т°  правой  лапы  24,4°С 
Т°  лѣвой      „  24,8°С 

2-й  опытъ.  Кобель  черный,  средней  величины.  Въ  об- 
ласть живота  впрыснуто  1  грапъ  воднаго  раствора  морфія  и  все 
время  опыта  производился  хлороформенный  наркозъ: 
Т°  правой  лапы— 31,7°С 
Т°  лѣвой      „  31,9°С 
Катэлектрпзаціи  подвергнутъ  порві.  правой  лапы. 
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Чѳрѳзъ  3  минуты  по  замыканіи  тока  въ  30  эдам.  Дѳк- 
кѳрта  и  Гомолки. 

Т°  правой  лапы--31,9°С 

Г  лѣвой      „  31,4°С 
Черезъ  5  мин.  по  замыканіи  тока: 

Т°  правой  лапы— 32, ГС 

Т°  лѣвой      „   —  31,0°С 
Чѳрезъ  10  минутъ: 

Т°  правой  лапы  32,5°С 

Т°  лѣвой      „  30,2°С 
Черезъ  30  минутъ  по  замыканіи  тока: 

Т°  правой  лапы— 32,8°С 

Т°  лѣвой      „  29,1°С 

Послѣ  30-ти  минутной  катэлектризаціи  токъ  былъ  разом- 
кнуть и  тогда,  втеадпіе  25  минутъ  по  размыканіи  тока,  тем- 
пература получилась  слѣдующая: 

Т°  правой  лапы— 32,0° С 
Т°  лѣвой     „  28,0°С 
Черезъ  60  минутъ  по  размыканіи  тока: 
Т°  правой  лапы— 30,2°0 
Т°  лѣвой      „  27,4:°С 
Вслѣдъ  за  этимъ  нервъ  лѣвой  лапы  положѳнъ  на  электродъ 
положительнаго  полюса  и  замкнуть  токъ  въ  30  элем.  Деккерта 
и  Гомолки  и  тогда,  послѣ  5-ти  минутной  анэлектризаціи: 
Температура  правой  лапы— 29,8°С 
„         лѣвой      „  27,2°С 
Послѣ  10-ги  минут,  анэлектризаціи: 
Т°  правой  лапы  29,1°С 
Т°  лѣвой      „  27,0°С 
Послѣ  30-ти  минут,  анэлектризаціи: 
Т°  правой  лапы  26,0°С 
Т°  лѣвой      „     25,  ГС 
Вслѣдъ  за  этимъ  произведена  пѳрерѣзка  обоихъ  нервовъ, 
послѣ  чего  температура  правой   лапы  повысилась  до  26,2°С, 
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а  лѣвой — до  25,2°С.  По  истечвніи  же  60  мііиутъ  послѣ  пере- 
рѣзіш  Т°  правой  лапы  понизилась  до  22.0°С,  а  лѣпой  до 
21,8°С. 

Дѣлая  выводъ.  изъ  этихъ  опытовъ, — приходимъ  къ  слѣду- 
іощѳму  заключенію: 

1)  Поляризація  катодомъ  оказываегь  нееравиенно  болыиій 
эфѳктъ  чѣыь  поляризація  аподомъ.  Первая  не  только  давала 
возможность  удержать  температуру  отъ  пониженія,  но  даже  про- 
изводила повышѳніе,  тогда  какъ  иоляризація  анодомъ  замедляла 
только  паденіѳ  температуры. 

и  2)  Послѣ  поляризаціи  катодомъ,  втвченіѳ  извѣстнаго  времени, 
послѣдуіощая  пѳрерѣзка  нпчѳго  не  прибавляетъ,  тогда  какъ  по- 
елѣ  полярпзаціи  анодомъ,  втеченіе  того-же  времени,  перерѣзка 
увѳлпчпваетъ  полученный  эфектъ. 

Въ  этихъ  двухъ  опытахъ  поляризаціей  катодомъ  N.  1.8СІііа- 
йісі  собаки  есть  еще  одна  интересная  сторона  паблюденія, — а 
именно:  температура  послѣ  перерѣзки  нерва,  подвергавшагося 
анэлѳктризаціи ,  повысилась  далеко  не  на  такую  высоту,  какая 
получилась  послѣ  катэлектризаціи. — Есть  ли  это  слѣдствіе  нар- 
коза или  же,  быть  можѳтъ,  катэлѳктризація  даѳтъ  эфектъ  перѳ- 
рѣзки,  не  производя  въ  нервѣ  раздражен] я?  Вѣдь  намъ  пзвѣстно 
изъ  опытовъ  съ  перерѣзкою  сѣдалищнаго  нерва,  что,  зачастую, 
при  нихъ  наблюдается  не  повыпіеніе  температуры,  а  даже  пред- 
варительное паденіе  ея  въ  зависимости  отъ  раздраженія  перифе- 
рическаго  конца  перва,  вызваппаго  самою  перерѣзкою,  а  путемъ 
катэлектризаціи,  быть  можѳтъ,  избѣгаѳтся  этотъ  поріодъ. 


VI. 

Бліяніе  катэлектризаціи  шейной  части  1Т.  Зутраіісі 
кролика  на  кровеобращеніе  въ  сосудахъ  уха  его. 

Постановка  опыта:  N.11.  8угарайс1  кролика  открывались 
на  обѣихъ  сторонахъ  шеи  и  тотъ  и  другой   затЬмъ  клались  на 
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пеііолярнзуюіціѳ  улектроды  (іюлосяныякіісточкп),  дѣГіствію  жо  по- 
лііризаціи  подвергался  одинъ  изъ  нихъ.  На  осноіишіи  продва- 
рительных'ь  опытовъ  найдѳпо,  что  для  по.іучѳпія  эфокта  пере- 
рЬ-зки  необходимо  не  мѳнѣо  10  элем.  маш.  Деккерта  пГомолки 
ври  полярпзаціи  катодомъ. 

Продолжительность  катэлектризаціп  и  анэлектризаціи  была 
отъ  о  до  20  мин. 

Въ  виду  одинаковости  полученныхъ  результатовъ  можно 
сдѣлать  слѣдующій  выводъ: 

При  поляризаціи  катодомъ  отъ  10 — 15  элем,  маш, 
Деккорта  и  Гомолки  втеченіѳ  5 — 20  мпн.  настунаетъ  расши- 
реніе  сосудовъ  уха  кролика  той  стороны,  на  которой нервъ  под- 
вергся катэлектрпзаціп.  Сосуды  наполняются  кровью  и  стано- 
вятся сильно  извитыми.  Такой  эфектъ  продолжается  обыкновенно 
втеченіѳ  60 — 120  мпн.,  а  затѣыъ  настунаетъ  ритмическое  съу- 
жѳніѳ  и  расшпреніѳ  сосудовъ.  Послѣдующая  пѳрерѣзка  не  пзмѣ- 
пяла  получѳпнаго  эфекта. 

При  поляризаціи  анодомъ  той  же  силы  и  продолжитель- 
ности получалось  обыкновенно  ритмическое  съужѳніѳ  и  распіпре- 
ніо  сосудовъ.  Послѣдующая  перѳрѣзка  въ  6  опытахъ  пзъ  8  дала 
расгаирепіѳ  сосудовъ,  а  въ  2-хъ  осталась  тажѳ  ритмичность,  но 
промежутки  между  временемъ  съужѳнія  п  растпренія  сосудовъ 
удлипнилпсь. 

VII. 

Вліяніе  катэлектризаціи  N.  Ѵа^і  собакъ  и  кроликов-ь 
на  сердцебіеніе,  дыханіе  и  кровяное  давленіе. 

у  животныхъ  послѣ  пѳрѳрѣзки  блуждающихъ  нервовъ  мы 
наблюдаѳмъ:  1)  ускореніе  сердцебіенія,  2)  замедлеиіо  дыханіа  и 
3)  новышепіе  кровянаго  давленія.  Слѣдовательно,  путемъ  кат- 
электризаціи  блуждающихъ  нервовъ,  сказанныя  явленія  нолучатся, 
если  только  катэлектрнзація  соотвѣтствуѳтъ  перѳрѣзкѣ. 

Постановка  опыта:  N.  Ѵа§и8  отсепаровывался  на  обѣих-ь 
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■сторонахъ  шеи  и  оба  ^ііовромѳцно  подвергались  иоляризаціп  ка- 
тодомъ,  для  чего,  отъ  общаго  привода,  со  стороны  отрицатель- 
наго  полюса  шли  двѣ  проволоки  съ  цинковыми  пластинками  для 
юбоихъ  электродовъ;  отъ  положительнаго  же  полюса  для  элек- 
трода шолъ  одипъ  приводъ;  электродъ  положит,  полюса  пристав- 
лялся къ  внутренней  сторонѣ,  верхней       праваго  бедра. 

Число  сердѳчныхъ  сокращеній,  дыханіе  и  кровяное  давлѳ- 
ніѳ  записывались  кимографомъ  Ьи(1\ѵі§'а. 

1-й  опычш'.  Ероликъ  самѳцъ,  средней  величины. 

Для  поляризаціи  составлена  батарея  пзъ  11 -ти  элем. 
Даніэля. 


Ій 

н  §     И  а  " 

До  катэлектризаціи,  нервы  на  элѳктродахъ  .    240  30  116 

Вслѣдъ  за  замыканіѳмъ  тока   132  36  154 

Послѣ  5-тп  минут,  катэлѳктр  180  16  108 

Послѣ  10-ти  минут,  катэлектр  21612  114 

На  14  минутѣ  катэлѳктризаціи  получился  въ 
жанюлѣ  свертокъ  крови;  для  приведѳнія  въ  по- 
рядокъ,  для  дальнѣйшаго  продолженія  опыта,  по- 
требовалось 35  мин.  и  тогда   300  12  132 

Послѣ  6-ти  мин.  катэлектр   300  12  136 

Послѣ  10-ти  мин.  катэлектр  ЗОО  11  136 

Посчѣ  перѳрѣзки  обоихъ  нервовъ   288  12  132 

Спустя  10  мин.  посдѣ  перерѣзки    ....    294.12  134 


Кролик'ь  погибъ  чорѳзъ  5  часовъ  послѣ  опыта. 

2-й  оибшз.  Кроликъ  средней  величины,  самецъ.  Для  по.ііяри- 
заціи  катодомъ  служила  мапіипа  Дѳккерта  п  Гомолки  въ  30  элемѳн- 
товъ.  (Всѣдальпѣйшіянаблюдоніянадъполмризаціей  N.  Уа§і  про- 
изводились посредствомъ  сказанной  машины,  такъ  какъ  предвари- 
тельныя  наблюденія  показали,  что  до  достиженія  эфекта  псрерѣзки  N. 
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Ѵа^і  у  собакъ,  путемъ  катэлектризаціи,  находящееся  количество  эле- 
ментовъ  въ  нашей  физіологнческой  лабораторіи  -  недостаточно). 

Анодъ  Бомѣщался  на  внутренней  сторонѣ  верхней  7з  бедра. 


РЧ 


о  о 


а 


До  ноложѳнія  нѳрвовъ  на  электроды:  .  .   .    120  18  11 6 

Нервы  на  электрод ахъ,  токъ  разомкнутъ    .    150  24  122 

Вслѣдъ  за  заыыканіелъ  тока  въ  30  эл.  Д.  и  Г.  180  26  140 
причемъ  размахъ  пульсовой    волны  сольно 
уменьшился: 

Послѣ    5-ти  минутной  катэлектризаціи   .   .    240  18  160 

Послѣ  10-ти       „             п             .  .    280  12  164 

Послѣ  15-тп  ^  „  .  .  276  12  162 
Велѣдъ  за  этимъ  произведена  перѳрѣзка  обо- 

пхъ  N.  п.  Ѵа§і  и  тогда:                              274  12  160 

Кроликъ  погибъ  черезъ  2  часа  послѣ  опыта. 

3-гІ  опытъ.  Собака,  желтый  кобель,  средней  величины.  До 
открытія  первовъ  впрыснуто  подъ  кожу  1  гранъ  воднаго  раств. 
морфія;  во  время  опыта — хлороформѳпный  наркозъ. 

ш  т-І       й  <й  ^ 

"         ^  «Я 

о  «       О"^  .  " 

ям     в  я  л 

До  дѣйствія  тока,  нервы  на  элѳктродахъ:       92  26  94 

Вслѣдъ  за  замыканіемътокавъЗОэл.  Д.  и  Г.  132  28  82 

Послѣ    5-ти  минутной  катэлектризаціи  .   .    132  18  98 

Послѣ  10-ти       „              „             .  .    168    8  122 

Послѣ  15-ти       „              „             .  .    222    6  148 

Поелѣ  20-ти       „             „            .  .    234    4  148 
На  22  минутѣ  катэлектризаціи  въ  канюлѣ 
образовался  свѳртокъ,  вслѣдствіе  чего  проиаошелъ 
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пѳрѳрывъ  въ  наблюдѳніи  втѳченіѳ  20  минутъ  и 

тогда  послѣ  перерыва:   188    3  132 

ІІослѣ  5-ти  минутн.  катэлектриз.  и  30-тн  мин. 

перерыва:   186    3  130 

Вслѣдъ  за  этимъ  перерѣзка  обоихъ  нервовъ:  180  3  128 
Рана  промыта  растворомъ  сулемы  1  на  5000, 

зашита.  Собака  погибла  чѳрезъ  16  часовъ  поелѣ 

опыта. 

4-й  опытъ:  Сука,  черпая,  средней  величины.  Наркоза  не 
было  примѣнено. 

^гі 

о"  .5 

Нервы  на  электроды,  не  положены  .   ..  .  .     8422  110 

Произведено  раздраженіѳ  N.  Ѵа§І8Ііі.  индукт. 
ток.  саннаго  аппар.  дю  Буа-Реймона — съ  2-мя  эл. 
Вунзѳна'  при  надвиганіи  катушки  на  23  сХ.:    70  21  102 

Нервы  по.)іожѳны  на  электроды:   72  21  102 

При  замыканіи  6  элем.  Дек.  и  Гом.:  ...     60  24  98 

При  замык.  22  эл.  Д.  и  Г.  черезъ  'Дыпн. 
поелѣ  6  элем.:   66  24  100 

При  замык.  30  эл.  Д.  и  Г.  чѳрѳзъ  7^  мин. 
послѣ  22  эл.:   102  23  104 

Послѣ  2-хъ  минут,  катэлектр.  30  эл.  Д.  и  Г,  258  12  204 

Вслѣдъ  за  этимъ  ток7>  разомкнуть:  ....     96  16  150 

Послѣ'  2-хъ  минут,  размык.  тока  снова  зам- 
кну тъ  токъ  въ  30  элѳм.  и  тогда  въ  началѣ 
1-й  минуты  катэлектризаціи:   256  12  206 

Послѣ  5-ти  минутной  катэлектрнзадіи:  .   .  .    264  10  212 

На  7-й  минутѣ  получилось  свѳртываніе  крови 
въ  канюлѣ,  къ  устранснію  чего  приступлѳно 
послѣ  13-ти  минут,  катэлектризаціи,  а  всего  съ 
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прѳдъидущимъ  послѣ  20  минуть  катэлѳктризаціи. 

На  удалѳніѳ  свертка  пошло  15  ѵинутъ  и  тогда:  240  12  170 

Раздраженіѳ  N.  Ѵа^і  8ІП  индукт.  токомъ  той 
же  силы  выше  мѣста  приложѳнія  электрода:  .   .    240  12  165 

Послѣ  перерѣзки  обоихъ  нѳрвовъ:   ....    238  12  166 

Собака  погибла  чѳрезъ  12  часовь. 

5-  й  опытъ.  Сука,  желтая,  средней  величины.  До  открытія 
яервовъ  впрыснуто  въ  область  живота  ^/^  грана  морфія,  въ 
водномъ  растворѣ. 

« я     и  1=: 

"  ^  « "  «-я 
о  я   о-^  .а 

2й  §й 

До  опыта,  при  отсепарованныхъ  нѳрвахъ:  .  .  78  18  78 

„      п      п  положенныхъ  нервахъ  на  Электр.:  98  17  90 
При  раздраженіи  N.  Ѵа§і  йех  индукт.  то- 
комъ съ  2-мя  элементами  Буезена  и  надвиганіи 

катушки  на  25  еі;.:   60  42  68 

Чѳрезъ  1  минуту  по  замыканіи  тока  въ  80 

элем.  Д.  и  Г.:   150  24  120 

Послѣ  10-ти  минутной  катэлектризаціи:  .  .  188  12  140 

Послѣ  15-ти  минутной  катэлѳктризаціи:     .  240  6  190 

Раздраженіе  индуктив.  токоыъ  той  же  силы:  220  8  182 

Послѣ  перѳрѣзки  обоихъ  нѳрвовъ:  ......  230  8  186 

Собака  погибла  чѳрезъ  20  часовъ  послѣ  опыта. 

6-  й  опытъ:  Кобель,  черный,  мѳнѣе  средней  вѳлич.  Морфія 
и  хлороформа  не  употреблялось. 

О  о 

яд     к  "  р. 

До  катэлѳктризаціи,  нервы  па  элѳктродахъ:  66  18  118 
При  заыыкапіи  тока  въ  6  элем.  Д.  и  Г.:    84  18  126 
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Спустя  1  мип.  послѣ  замык.  6  элем,  замкнуто 

30  эл.  Д.  и  Г.:   90  14  148 

Послѣ    5-ти  минут,  катэлѳктризаціи  .   .   .  140  10  170 

„     10-ти:     „             ^           ...  160    8  176 

„     15-ти:     „             „           ...  158    8  174 

Велѣдъ  за  15-ти  минут,  катэлѳктриз.  сдѣлана 

пѳрѳрѣзка  обоих'ь  нѳрвовъ:   160    8  172 

Собака  погибла  чѳрезъ  16  часовъпоолѣ  опыта. 


7-й  опытъ'.  Кобѳ.ііь,  пестрый,  средней  величины.  Въ  бедрѳнпун> 
ъѳну  впрыснуто  УіѴо  растворъ  кураре,  искусственное  дыханіѳ. 


«  я     и  ч 

§■;: 

До  опыта,   при    нѳрвахъ   положенныхъ  на 
электроды:  140  —  100 

При  раздр.  N.  Уа§і  йех.  индуктив.  токомъ 
съ  2-мя  элем.  Бунзена  и  надвиганіи  катушки 
на  20  сі:  .  .   .    60  —  40 

Послѣ  2-хъ  минут,  катэлектризаціи  30-ю  элем. 
Д.  и  Г.:  180  —  125 

Послѣ  10-ти  минут,  катэлектризаціи:  ...    198  —  128 

Раздражепіѳ  индуктив.  токомъ  выше  ыѣста 
ириложѳнія  элѳктродовъ  какъ  N.  Ѵа§і  йех.  такъ 
и  8ІП.  не  только  при  токѣ  той  же  силы,  но  и 
при  падвпгапі и  всей  катушки:  198  —  127 

Послѣ  12-ти  минут,  катэлектризаціи:  .  ,  .    228  —  140 

Послѣ  пѳрѳрѣзки,  черезъ  13  минут,  катэлек- 
трнзадіи:   202  —  126 
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Спустя  2  минуты  поелѣ  перерѣзкіі:  .  .  .  220  —  138 
А  затЬмъ,  втеченіо  нѣсколькихъ  мииутъ  дѣлаѳгь 

колѳбанія   то   выше,  то   ниже,   не  превышая 

однако  числа  сѳрдечныхъ  сокрапі,еній  и  кровянаго 

давленія,  полученнаго  спустя  2  мин.  послѣ  пѳ- 

рѳрѣзкп, 

8-й  опыта:  Кобель  желтый,  средней  величины  въѵ.  Гетогаііз 
впрыснуто  кураре.  Искусственное  дыханіѳ. 

«я  >< 

о  (в  ^  о  .2 
о  я  о  «  І 
5л 

О     СГ  Их 

До  дѣйствія  тока,  нервы  на  электродахъ:  .    112  —  70 
Послѣ   3-хъ  мпыут.  катэлектрпзаціи:  ...    142  —  128 
„    Ю-ти      „  „  ...    204  —  146 

»    15-ти      „  „  ...    202  —  140 

Вслѣдъ  за  этимъ  сдѣлана  перерѣзка  обоихъ 
норвовъ:  192  _  126 

И  дальше  съ  небольшими  колѳбаніяміі,  но  не 
превосходило  полученнаго  результата  отмѣчепнаго 
послѣ  перерѣзки. 


Вліянге  предварительной  анэлектргізаціи  на  N.  Ѵадиз. 

собаки. 

Для  большаго  оттѣпка  въ  дѣйствіи  предварительной  поля- 
рпзаціп  катодомъ  и  аподомъ  былъ  провѳдѳпъ  опытъ  еъ  анэлек- 
тризаціей  N.11.  Уа^огит  собаки.  Постановка  опыта,  сила  тока 
и  электроды  были  тѣже  самые,  что  и  при  опытахъ  съ  поляриза- 
щѳй  катодомъ. 

9-ый  опытъ:  Кобель,  сѣрый,  средней  величины.  Нервы  на 
электродахъ  положительнаго  полюса  отъ  одного  привода  для  обо- 
ихъ электродовъ;  элѳктродъ  отрицатѳльнаго  полюса — павнутреп- 
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ней  стор.  верхней  праваго  бедра.  Сила  тока  въ  30  элем. 
Дѳккѳрта  и  Гоыолки.  Въ  область  живота  впрыснуто  1  грань 
воднаго  раствора  морфія  и  во  все  время  опыта  собака  находи- 
лась подъ  хлороформеннымъ  наркозоыъ. 


о  о  ^  в  ч 
"        3  л     Р.  й 


До  анэлектризаціи,  нервы  на  электродахъ:  .     9б    18  82 

Вслѣдъ  за  замыканіемъ  тока   72    21  80 

Послѣ  б-ти  минут,  анэлектризаціп 
"  10-ти     „  „ 

V  15-ТИ  „ 

V  20-ТИ  ^ 
Послѣ  перѳрѣзки  обопхъ  нервовъ  . 

Изъ  приведенныхъ  здѣсь  опытовъ  надъ  вліяніемъ  поляри- 
заціи  катодомъ  и  анодомъ  имѣѳмъ  слѣдующій  выводъ: 


108  18  130 

102  17  181 

108  18  128 

112  17  126 

172  8  154 


1 .  Поляризація  катодомъ  N.  п.  Уа^огиш  собаки  сплою  въ 
30  элем,  магаины  Деккерта  и  Гомолки  во  всѣхъ  случаяхъ  вы- 
зываѳтъ  эфектъ  перерѣзки  приблизительно  около  ІО-той  минуты 
катэлектризаціп. 

2.  Повидимому,  какъ  дыхательные  такъ  и  сердечные  при- 
воды поражаются  одновременно, 

3.  Поляризація  катодомъ.,  повидимому,  даетъ  больгаій 
эфектъ,  чѣмъ  пѳрерѣзка,  что,  мнѣ  кажется,  завпсптъ  отъ  раз- 
дражѳнія  пѳриферичѳскаго  конца  перерѣзкою. 

4.  Животныя  послѣ  продолжительной  катэлектризаціи  по- 
гпбаютъ  скорѣѳ,  чѣмъ  это  наблюдается  при  простой  перерѣзкѣ; 
быть  можетъ  здѣсь  примѣшивается  вліяніѳ  поляризаціп  централь- 
ной нервной  системы, 

5.  Поляризація  аподомъ  той  же  продолжительности  и  при 
одинаковой  силѣ  тока  хотя  и  дала  ускореніе  сѳрдцобіенія  п  по- 
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вышѳніе  кровянаго  давлѳЕІя,  но  послѣдующая  пѳрорѣзка  дала 
значительно  большій  эфектъ. 

ѴШ. 

Бліяніе  предварительной  катэлектризацш  продолго- 
ватаго  мозга  лягушекъ  на  стрихнинныя  судороги 

у  нихъ. 

Стрихнинъ,  введенный  подъ  кожу  лягушки^  вызьгеаетъ 
такъ  называемыя  „стрнхнпнныя  судороги"  въ  зависимости  отъ 
рѣзкаго  повышенія  рефлекторной  дѣятельности  сниннаго  мозга. 
При  вскрытіи  животпыхъ,  отравленныхъ  стрихниномъ  путемъ 
введенія  его  въ  кровъ,  всего  болѣѳ  находятъ  стрихнина  въ  нро- 
долговатомъ  мозгу,  я,  потому,  можно  думать,  что,  изолировавъ 
продолговатый  мозгъ  путемъ  катэлектризаціи,  можно  уменьшить 
и  даже  уничтожить  стрихнинныя  судороги. 

Опыты  съ  этою  цѣлью  производились  слѣдуіощпмъ  образомъ: 
подъ  кожу  лягушки,  въ  области  живота,  впрыскивалось  гапри- 
цемъ  Праваца  0,50  §т — 0,25  воднаго  раствора  сѣрнокпслаго 
стрихнина  въ  разводкѣ  1  на  10.000;  минуты  черѳзъ  3 — 5 
послѣ  впрыскиванія  обнадіался  продолговатый  мозгь.  Электродъ 
одного  изъ  полюсовъ  приставлялся  къ  обнаженной  поверхности 
нродолговатаго  мозга,  а  другой — къ  одной  изъ  переднихъ  ла- 
покъ. — Для  поляризаціи  служили  1  —  6  элем.  Даніэля. — По- 
лученные результаты  могутъ  быть  формулированы  слѣдующимъ 
образомъ: 

1.  Поляризація  катодомъ  одного  элем.  Даніэля,  повидимому, 
не  имѣетъ  никакого  вліянія  на  стрихнинныя  судороги  у  лягушекъ. 

2.  Поляризація  катодомъ  двухъ-  четырехъ  элем.  Даніэля 
втеченіе  5-тн  и  болѣемии5тъ,  повидимому,  ослабляѳтъ  стрихин- 
ныя  судороги,  что  выражается  значительнымъ  замедлѳніѳмъ  въ 
ихъ  появленіи  и  не  всякій  разъ  раздраженіе  вызываетъ  судо- 
роги хотя  бы  и  послѣ  продолжительнаго  покоя. 
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3.  Поляризація  катодомъ  пяти  и  гаѳсти  элем.  Даніэлявте- 
чеиіѳ  5  мииутъ  обыкновенно  давала  слѣдуіощій  эфектъ:  уколъ 
булавкой,  царапанье  і:ол;и — не  вызываютъ  судорогъ,  но  послѣд- 
нія  появляются  бѳзъ  всякой  видимой  на  то  причины  спустя  1  — 
2  минуты  послѣ  напѳсеннаго  раздражѳнія. 

4.  Поляр изадія  анодомъ  отъ  1-го  до  6-ти  элем.  Даніэля, 
втѳчѳніѳ  5 — 10  минутъ,  повидимому  оставалась  безъ  вліянія  на 
стрихнппныя  судороги, 

Въ  заключеніе  я  пѳ  могу  умолчать  о  нѣкоторыхъ  опытахъ 
надт.  вліяніѳмъ  катэлектрпзадіи  кожи  чѳловѣка  на  кожную  чув- 
ствительность, электрическую  возбудимость  и  ощущеніе  холода, 
хотя  это  и  не  входптъ  въ  мою  задачу,  но  имѣло  мѣсто  при  на- 
чальпомъ  направлѳніп  моей  раооты^ — -добиться  путемъ  катэлект- 
ризаціи  анэстѳзіи  для  мѳлкихъ  операцій. 

1.  Опыты  сд  коо/сною  чувствительностью',  мѣстомъ 
катэлектрпзаціи  бралась  нижняя  7з  ^ьіла  предплечья.  Чувстви- 
тельность измѣрялась  эстезіометромъ  Сивекинга.  Неполярпзую- 
щіе  электроды  изъ  скульптурной  глины  были  около  2  сі  въ 
діамѳтрѣ. 

Для  наблюдѳнія  выбирались  лица  интѳллигентныя. 
Полученный  результатъ  можно  формулировать  такъ: 

1.  При  поляризаціи  катодомъ  сплою  тока  отъ  3  до  6  элем. 
Даніэля  втеченіе  5  мин.  всегда  получается  разница  сравнительно 
съ  чувствительностью  до  опыта  па  9 — 21  дѣденіе  эстезю- 
метра,  тогда  какъ  при  полярпзаціи  анодомъ  топ  же  силы  п 
продолжительности,  разница  эта  была  отъ  2  до  10  дѣленій 
эетѳзіометра. 

2.  Разница  въ  кожной  чувствительности  послѣ  полярпзаціи 
и  до  нея  тѣмъ  зпачительпѣе,  чѣмъ  продолжитѳльнѣѳ  полярпзація 
при  всѣхъ  прочихъ  равпыхъ  условіяхъ. 
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•  //.  Опыты  съ  электрическою  возбудимостью  подз 
влгяніемъ  поляризаціи.  Опыты  эти  были  въ  высшей  степеии 
демонстративны  и  непредставляли  далеко  той  трудности,  какъ — 
съ  кожной  чувствительностью,  при  которыхъ  нужно  было  прежде 
всего  научиться  правильно  приставлять  циркуль  и  пріучить 
объекта  для  наблюденія  относиться  къ  ощущѳніямъ  еъ  большою 
внимательностью. 

Постановка  этпхъ  опытовъ  слѣдующая:  тыло  предплечья  или 
кисти  подвергалось  дѣйствію  индуктпвнаго  тока  при  надвпганіи 
катушки  до  яснаго  опі,ущенія  боли.  Приводъотъ  саннаго  аппарата 
въ  впдѣ  двухъ  толстыхъ  иголъ  былъ  заклточѳнъ  на  своомъ  про- 
тяженіп  въ  особую  капсулу,  черѳзъ  что  оба  полюса  приходились 
на  разстояніи  около  '/2       ДРУ^ъ  отъ  друга. 

Послѣ  того  каікъ  получалось  ясное  оп];ущѳніе  боли  подъ 
вліяніеыъ  раздраженія  индуктивпымъ  токомъ — это  ыѣсто  подвер- 
галось поляризаціи  катодомъ  или  анодоыъ  втѳченіѳ  извѣстнаго 
времени  и  при  извѣстной  силѣ  тока,  затЬмъ  снова  пспытывадось 
пндуктивнымъ  токомъ  до  полученія  боли. 

Результаты  были  слѣдующіе: 

1.  1 — 2  элем.  Даніэля  послѣ  5-ти  минут,  дѣйствіи  тока 
не  давали  обыкновенно  измѣненія  электрической  возбудимости  при 
силѣ  индуктивнаго  тока  въ  3  э.ііѳм.  Бунзена;  послѣ  же  10-ти 
минут,  поляризація  катодомъ  для  полученія  равносильной  боли 
до  опыта  надо  бы.ю  йа^вшашб  катушку  на  1 — 2  сантим.;  послѣ 
же  10-ти  минут,  поляризаціи  анодомъ  боль  одинаковая  съ  бо- 
лью до  опыта  получалось  при  отодвшаиш  катушки  на  1 — 2  сі. 

2.  При  поляризаціи  катодомъ  въ  3,  4,  5  и  6  элем.  Да- 
піэля  втечѳніе  10-ти  минутъ — на  мѣсі-ѣ  прпложенія  электрода 
и  далѣѳ  по  направленію  къ  электроду  положительнаго  полюса  на 
пространство  отъ  2  до  5  СІ,  смотря  по  силѣ  тока,  всегда, 
исчезала  болѣзненность  даже  при  надвиганіи  катушки  до  О  и 
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это  состояніѳ  обыкновенно  продолжалось  І^/, — 3  мин.  независимо 
отъ  силы  тока. 

3.  Поляризація  анодомъ  нри  одинаковой  силѣ  и  продол- 
жительности съ  поляризаціей  катодомъ — не  только  не  понижала 
чувство  боли,  какая  была  до  апэлѳктризаціи,  но  даже  появлялась 
въ  одинаковой  степени  нри  отодвшати  катушки  на  1 — 2  с1. 

III.  Въ  опытахъ  надъ  ощущенгемъ  холода  посрѳдствомъ 
термоэстѳзіомѳтра  Еи1епЪиг§'а  давала  потерю  ощущенія  холода  въ 
— 10°С  послѣ  10-ти  м.  катэлектризаціи  12-ю  элем,  машины  Дѳк- 
кѳрта  и  Гомолки  и  такая  потеря  ощупіенія  холода  продолжалась 
15 — ЗОминутъ.  Анэлѳктризація  той  же  силы  токаи  продолжитель- 
ности тоже  давала  потерю  ош,ущенія  холода  втеченіе  2 — 3  минуть, 
послѣ  чего  однако  появлялось  болѣзненное  ощупі,еніѳ  холода. 

На  основаніи  добытыхъ  мною  фактовъ  необходимо  признать 
слѣдуюш;ѳѳ: 

1.  Продолжительная  поляризадія  нервовъ  катодомъ  даѳтъ 
не  только  одинаковые  результаты  съ  ноляризаціею  пхъ  анодомъ,  но 
даже  далеко  превосходить  послѣднюю  при  всѣхъ  прочпхъ  рав- 
ныхъ  условіяхъ. 

2.  Поляр изаціѳй  катодомъ  можно  пользоваться  въ  тѣхъ 
физіологичѳскихъ  опытахъ,  въ  которыхъ  желательно  получить 
временной  эфѳктъ  пѳрерѣзки  нерва. 

3 .  Согласуя  полученные  результаты  съ  основнымъ  закономъ 
Пфлюгера  объ  элѳктротоническпхъ  измѣненіяхъ  нерва,  можно 
допустить,  что,  въ  случаяхъ  поляризаціи  для  успокоѳнія  нѳвраль- 
гичѳскихъ  болей,  выгодпѣе  начать  съ  поляризаціи  анодомъ;  по- 
лучпвъ  же  небольшое  облегчопіе,  — перейти  къ  нолярнзаціи  катодомъ . 
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Заканчивая  свой  трудъ,  считаю  пріятнымъ  долгомъ  выра- 
зить искреннюю  благодарность  и  сердечную  признательность  Про- 
фессору Ивану  Романовичу  Тарханову  за  данную  мнѣ  тэму  и 
за  его  всегдашнюю  готовность  помочь  работающему  не  только  сло- 
вомъ,  но  и  дѣломъ. 

Дружеское  спасибо  Вартану  Ивановичу  Вартанову,  охотно 
удѣлявшему  свое  время  и  знаніо  мнѣ  и  всѣмъ  работающимъ  въ 
Лабораторіи. 


Положенія. 


1.  Законъ  Пфлюгера  объ  электротопическихъ  из- 
мѣненіяхъ  нервной  раздражительности  долженъ  быть  от- 
несенъ  къ  первому  моменту  поляризаціи. 

2.  Разница  между  предварительной  поляризаціей 
анодомъ  и  катод омъ— количественная,  а  некачественная. 

3.  Предварительная  ісатэлектризація  нервовъ  даетъ 
э<|)ектъ  перерѣзки  болѣе  чистый,  чѣмъ  сама  перерѣзка. 

4.  Ассептическое  лѣченіе  въклиникахъ  недостижимо. 

5.  Горячіе  компрессы  (методъ  Проф.  И.  И.  Ыасп- 
лова)  приносятъ  очевидную  пользу  при  ревматическихъ 
остеоміэлитахъ  и  даже  при  фунгозномъ  воспаленіи  со- 
ставовъ. 

6.  Методъ  Максъ  Шеде,  широко  примѣняемый  въ 
хирургической  клиникѣ  Проф.  И.  И.  Ыасилова,  состав- 
ляетъ  одинъ  изъ  наиболѣе  удовлетворяющихъ  методов'ь 
совреыеннаго  требованія  антисептики. 


Порфирій  Александровичъ  Шульгинъ,  православнаго 
вѣроисповѣданія,  изъ  дворянъ  Костромской  губ.,  родил- 
ся въ  1858  г.  Образованіе  получилъ  въ  Новгородсѣ- 
верской  гимн.  (Черниговской  губ.),  по  окончаніи  кото- 
рой поступилъ  въ  1878  г.  въ  бьшшую  Императорскую 
Медико  -  Хирургическую,  нынѣ  Военно  -  Медицинскую, 
Академію,  гдѣ  и  окончилъ  курсъ  съ  отличіемъ  (сит  ѳхі- 
тіа  Іапйѳ)  въ  83  г.  и  въ  томъ  же  году  поступилъ  на 
службу  въ  140  пѣх.  Зарайскій  полкъ,  гдѣ  состоялъ  до 
прикомандированія  къ  Академіи  въ  89  г.  для  изученія 
хирургіи. — Втеченіе  89  и  90  учеб.  гг.  сдалъ  экзамены 
на  степень  Доктора  Медицины. 


